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	Histoires de LunaL (44)

Le Bestiaire fantastique de Xenophilius Lovegood

**Héliopathe**

**Description** : L'héliopathe n'existe pas à l'état naturel, puisqu'il s'agit, d'après mon père, d'une pure création des laboratoires secrets du ministère de la Magie. Je sais : le Ministère a toujours nié l'existence de tels laboratoires, mais il a aussi nié pendant longtemps le retour de Voldemort. De même, lorsqu'on a interrogé à ce sujet mon amie Hermione Granger-Weasley, aujourd'hui haut fonctionnaire au Ministère, elle a affirmé catégoriquement n'avoir jamais eu vent que son lieu de travail abrite des installations vouées à la production d'armes de destruction massive (notez bien la subtilité de la réponse d'Hermione, dont la vive intelligence m'a toujours fascinée : elle n'a pas affirmé que ces installations n'existent pas, mais qu'elle n'a jamais entendu parler de leur existence. Elle ferait une politicienne extraordinaire !) Mais revenons à l'héliopathe, qui serait peut-être mieux désigné sous le nom d'« héliophore » (porteur de soleil). L'héliopathe est une sorte d'équidé qui ne crache pas de flammes comme le dragon, mais qui s'enflamme (sans se consumer, contrairement au phénix) et galope droit devant lui en détruisant tout sur son passage. Le problème avec cette « arme », c'est qu'on n'a jamais pu déterminer avec exactitude le moment où elle s'enflamme ni fixer une cible précise à sa puissance de destruction. Voilà pourquoi vous n'avez jamais vu d'héliopathe et que vous n'en verrez sans doute jamais, puisque le Ministère a classé cette créature comme « incontrôlable » et qu'il a mis un terme à toutes les recherches s'y rapportant.

**Anecdote** : L'entrefilet suivant a été publié dans le numéro du 31 juillet 1996 de la _Gazette du Sorcier_ :« ODEUR DE BRÛLÉ SUSPECTE ‒ Hier, le personnel du ministère de la Magie a été incommodé par une forte odeur de brûlé, qui a duré plusieurs heures. Un porte-parole du Ministère a déclaré qu'un incendie, rapidement circonscrit, s'était déclaré dans une salle désaffectée où étaient conservés des documents sans importance. Personne n'a été blessé. » Pourtant, mon père a appris d'une source sûre que plusieurs fonctionnaires ont été hospitalisés le jour même à Sainte-Mangouste pour des brûlures sévères. Les blessés ont été mis au secret, mais des informations ont tout de même filtré, selon lesquelles ces employés travaillaient à la création d'une arme dont le nom de code était « HP » ‒ lettres désignant sans aucun doute **H**élio**P**athe et non, comme de malins esprits pourraient penser, **H**arry **P**otter. On aura beau parler de « coïncidences », je crois pour ma part que, comme dit le dicton, « trop de coïncidences tuent la coïncidence ».
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